وافٹان 


مححب اک 


وف ب0ا 


7 ۱ . 
بین بس سس ےکی نے ہی۔۷٣‏ 


| ناوخ 
ا 


بس رک سا ہے۔ نوباپاکام 


پا ہو نب ازم ےٹوںا تب 


ہت ہتگ زا 


ای ئن 
ھی سے کے 


سی و کی کر کن ف سے 
یں لی و وکس اترام ساط کیٹ | 


ا 
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۷أ مر: :وعحسہخا 


